


Dicembre 2011 


Il mese in sintesi 


i 


Fino a metà mese giornate 
uggiose, con deboli piogge 
e foschie 


Dal 12 al 16 passaggio di 
alcuni fronti con piogge 
moderate 


Neve solo oltre i 1.000 m 


Dal 17 bel tempo e T min 
sottozero 


Risalita dell’anticiclone 
delle Azzorre fino alle Alpi, 
temperature alte il 27-28 


Deboli piogge il 29 


Fronte caldo a fine anno 


Così si presentava 
la pianura friulana 
nei primi giorni del 

mese di dicembre 


» Dopo un mese di novembre caratterizzato per 
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buona parte dal bel tempo, l'inverno meteoro- 
logico è iniziato con giornate uggiose umide e 
talvolta piovose. Per certi aspetti, sembra che 
gli ultimi due mesi dell’anno si siano scambiati 
i ruoli! Ciò a causa del persistere di un flusso 
“zonale” sull'Europa centrale. In queste condi- 
zioni a Nord delle Alpi sono passati fronti atlan- 
tici a ripetizione con venti talvolta molto forti, 
mentre il Friuli Venezia Giulia è rimasto inte- 
ressato da correnti umide da sud-ovest negli 
strati medio bassi, con vento al suolo debole o 
nullo. Nuvole, deboli piogge e foschie hanno 
prevalso su pianura e costa, mentre sui monti 
qualche schiarita in più c'è stata. Solo il giorno 
8 si è avuta una splendida giornata su tutta la 
regione. 

Intorno a metà mese le correnti occidentali 
hanno cominciato a scendere di latitudine, por- 
tando dei fronti più definiti sul Friuli Venezia 
Giulia. Si sono avuti quindi 3-4 giorni con 


piogge moderate (localmente abbondanti a est) 
e anche con neve oltre i 1.000 m circa. 

Le piogge più significative si sono avute il 
giorno 16 quando, a causa di una tempesta 
atlantica che ha investito l'Europa centrale 
con venti molto forti, si sono registrate le ul- 
time precipitazioni in regione; la neve è scesa 
fino a Tarvisio. 

Già il 17 però correnti fredde nord-occidentali 
in quota hanno riportato il bel tempo, ponendo 
quindi fine alla fase di tempo “autunnale” con 
poca escursione termica e poco sole. Le tem- 
perature minime in pianura sono tornate sotto 
lo zero, mentre le massime sono progressiva- 
mente scese sotto i 10 °C; ben più freddo in 
alta quota, per l'afflusso di correnti artiche con- 
vogliate sulle Alpi da una grande depressione 
in spostamento verso est. 

Un veloce fronte atlantico il 24 ha portato solo 
un po' di nuvolosità, mentre a Natale il tempo 
è rimasto molto bello su tutta la regione. 


continua 
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La neve si fa vedere solo sulle vette 
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> continua 


@ Il 27 e 28 dicembre l’anticiclone delle Azzorre si è 
disteso fino alle Alpi e si sono avute 2 bellissime 
giornate con massime in pianura a 13 °C e zero ter- 
mico a quasi 3.000 m di quota. 

@ || 29un fronte ha portato deboli piogge e deboli ne- 
vicate sui monti oltre i 600 m. 

@ Nell'ultimo giorno dell’anno un fronte caldo, in mo- 
vimento dalla Francia verso il centro Europa con cor- 
renti da nord-ovest in quota, ha portato nubi alte al 
mattino, che nel pomeriggio hanno lasciato spazio al 
sole; le temperature in quota in prossimità della 
mezzanotte hanno subito una brusca impennata di 
quasi 10 °C, mentre le minime in pianura e sui 
monti sono scese sotto lo zero. 
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La fascia arancione indica l'altezza dello 
strato di neve (cm) in quattro località di 
montagna del Friuli Venezia Giulia. 

La linea spezzata verde rappresenta 

Il valore della temperatura media 
dell’aria. L'istogramma blu le piogge. 
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Pioggia e neve 


Dicembre avaro di 
pioggia e neve 


Il mese di dicembre 


2011 è risultato piutto- CARNIA 

sto secco: in quasi tutta TOLMEZZO = 594 250 
la regione si sono misu- ENEMONZO — 41,7 173 
rati dai 30 ai 100mmdi FORNI DISOPRA 34,7 14,3 
pioggia o neve. Piovosità PALUZZA = 54,2 25,0 
così ridotte si ripresen- * [=]M. ZONCOLAN 30,0 11,8 


PREALPI CARNICHE 
BARCIS 03,8 17,2 
CHIEVOLIS 73,2 33,0 
PIANCAVALLO 62,8 ZA 


tano nel dodicesimo 
mese dell’anno ogni 5- 
10 anni. 

Solo nelle zone orientali, 





i ALPI GIULIE 

in particolare sulle Pre- TARVISIO 5g 6 26.6 

alpi Giulie e sul Carso le FUSINE 52 0 340 

precipitazione sono risul- PONTEBBA 836 268 

tate più consistenti, in CAVE DEL PREDIL 904410 

linea con i valori medi e [=]M.LUSSARI 37,7 14,1 

climatici. PREALPI GIULIE 

L'episodio piovoso più in- MUSI 226,2 85,0 16 11 3236 99 
tenso si è verificato il CORITIS. 146,8 62,4 16 9 2537 103 
giorno 16, quando a COLLINARE 

Musi si sono misurati GEMONA 85,9 28,1] 

85 mm di pioggia; sem- BORDANO 97,6 40,8 

pre nella stessa località FAGAGNA SY 13,2 

si éè registrata la pioggia FAEDIS 76,9 24,2 

mensile più elevata (226 SAN PIETRO AL NATISONE — 103,8 31,0 

mm). PIANURA UDINESE 

Anche la frequenza delle UDINE 61,1 20,2 

piogge è risultata ridotta: PRADAMANO 0/,9 20,4 

in alcune località nel CIVIDALE 79,9 23,0 


mese si sono contati solo CODROIPO 47,1 16,6 
4 giorni piovosi, mentre TALMASSONS 41,9 14,9 


il dato medio climatico vii du da 
per la regione a dicem- 


GORGO 428 15,0 
. ; attesta attorno al PALAZZOLO DSS. 370 11,4 


CERVIGNANO 69,2 22,0 





PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE 48,1 19,0 1198 79 
VIVARO 43,9 17,7 133/ 39 
BRUGNERA 42,8 Lil 1032 30 
SAN VITO ALTGL. 39,3 13,3 982 19 
ISONTINO 
GRADISCA D'IS. 63,0 16,7 12 3 999 66 -2] -93 
CAPRIVA D.F. 319 21,8 12 3 1096 66 -23 -35 
CARSO 
SGONICO 142,6 43,7 12 ll 973 73 -29 0 
BORGO GROTTA — 118,0 29,0 12 Il Il 69 


FASCIA COSTIERA 
TRIESTE d9:0 
MUGGIA 1,2 
MONFALCONE ST 


FOSSALON 49,9 -19 -99 

GRADO 90,8 -9 -36 

LIGNANO 29,6 -2] -]l 
BOA PALOMA 17,9 
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Un inizio inverno mite 


In complesso dicembre 2011 è risultato essere un mese caldo. In 
particolare, le temperature massime medie in pianura sono state di 


9-10 °C, circa 1-2 °C in più rispetto al valore tipico. 
Le temperature più fredde si sono registrate intorno al giorno 20, 
con in pianura -7.4 °C a Pradamano e in montagna -13.4 °C a Fu- 
sine. Il valore termico più elevato è stato registrato in pianura il 
giorno 16 con quasi 1/7 °C a Monfalcone, mentre in montagna le 
temperature più elevate si sono registrate a fine mese con 7.8 °C (il 


28) sul Monte Zoncolan. 


Legenda 


| meteogrammi riassumono 
in quattro distinti pannelli | 
principali dati meteorologici 
giornalieri. 

Pannello 1 (superiore): è in- 
dicata la temperatura (°C) 
massima, media e minima 
a 1,8 m; con fascia blu e 
arancione il confronto della 
temperatura media con la 
media giornaliera climatica 
degli ultimi 10 anni (se di- 
sponibile), il lato più chiaro 
indica il 90° percentile. 
Pannello 2: pittogrammi 


con le condizioni prevalenti 
del cielo e i fenomeni; le 
barbe indicano la direzione 
di provenienza del vento a 
10 me la relativa velocità 
massima giornaliera (5 
m/s, trattino corto; 10 m/s, 
trattino lungo; 50 m/s, 
triangolino). 

Pannello 3: è indicata la 
pioggia (istogramma) in 
mm e la radiazione globale 
in MJ/me, 

Pannello 4 (inferiore): ta- 
bella con | dati giornalieri. 


[1] dati di: 

- neve forniti da Ufficio 
Neve e Valanghe della Re- 
gione Friuli Venezia Giulia; 
- fulmini forniti da CESI- 
SIRE 


[2] Giorno di pioggia: giorno 
con almeno 1 mm di piog- 
gla. 


[3] Scarto in % tra le piogge 
cumulate dell’anno o del 
mese e le piogge delle cor- 
rispondenti serie storiche 


OSMER degli ultimi 10 anni 
(dato mancante se serie 
dati < 10 anni). 


[4] Confronto con le serie 
storiche OSMER degli ultimi 
10 anni (dato mancante se 
serie dati <10 anni). 


[5] Giorno di gelo: 
Tmin <0 °C. 


[6] Giorno di ghiaccio: 
Tmax <0 °C. 


Anche la temperatura del mare è risultata più alta (di circa 0.7 °C) 
rispetto | valori medi del periodo. 


[7] Giorno caldo: 
Tmax= 30 °C. 


[8] Notte calda: 
Tmin> 20 °C. 


Dove possibile le serie con 
dati mancanti sono state rl- 
costruite e sono indicate 
con “*”. 

[=] La misura può essere 
soggetta a grossa Incertezza 
per le particolari condizioni 
del sito 

e Stazione di vetta 
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CARNIA 
TOLMEZZO 3,5 -5,1 21 136 8 17 0 0 0 
ENEMONZO I) -7,5 20 120 8 3,8 29 0 0 0 0,7. -13,6 20/2009 14,0 06/2004 
FORNI DI SOPRA 1,3 335 20 112 1 3,9 28 0 0 0 
PALUZZA 1,5 -7,9 20 108 8 24 0 0 0 
e M.ZONCOLAN © -2,4. -11,0 20 78 28 30 16 0 0 -3,1 -17,2 20/2009 3,9 06/2003 
e M.SANSIMEONE — -0,1 -3,9 20 91 27 28 ] 0 0 -1,7. -14,8 20/2009 10,1 06/2004 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS. — 0,8 332097 8 23 0 0 0 
CHIEVOLIS 2,8 4,821 102 5 17 0 0 0 
PIANCAVALLO = 0,2 -100 20 109 27 -1,1 28 I 0 0 
e PALA D'ALTEI 0,0 8,120 838 27 2] 6 0 0 
ALPI GIULIE 
TARVISIO -0,3. -114 20 111° 2 Lil 26 4 0 0 -2,1. -18,3 20/2009 I1,1 06/2006 
FUSINE  -1,50 -13,4 20 106 5 2] 3 0 0 
PONTEBBA 2,0 -6,6 20 105 3 21 0 0 0 
CAVE DEL PREDIL = 0,50 -106 20 113 2 29 3 0 0 
e M.LUSSARI -3,0 -123 20 69 28 30 16 0 0 -4,2. -21,0 13/2001 9,7 19/2006 
PREALPI GIULIE 
MUSI 4,0 -3,9 20 115 ll 13 0 0 0 
CORITIS 2,6 -59 20 104 1 17 0 0 0 
e M.MATAJUR  -1,1 -96 20 81 28 28 Il 0 0 -2,1 -16,3 13/2001 9,4 01/2006 
COLLINARE 
GEMONA — 5,4 3,6 23 15,2. 8 4,9 14 0 0 0 4,2 -1L1 17/2001 16,2 09/2004 
BORDANO 6,0 -2,1. 21 152 8 4 0 0 0 
FAGAGNA — 5,8 -1,8 30 137 28 9,9 6 0 0 0 4,40 -12,2 19/2009 16,4 11/2004 
FAEDIS 6,9 -2,6 31 152 8 6,6 10 0 0 0 4,9 -10,6 20/2009 16,9 11/2004 
SAN PIETRO AL NATISONE 4,2 -04 21 142. 8 21 0 0 0 
PIANURA UDINESE 
UDINE 5,0 5.6 20 137 8 4,7 19 0 0 0 4,5 -118 20/2009 16,6 11/2004 
PRADAMANO 4,0 1420 147 8 24 0 0 0 
CIVIDALE 9,7 2,5 20 140 8 6,3 9 0 0 0 4,6 -8,2 20/2009 = 16,0 03/2003 
CODROIPO 4,6 -5,1 20 129 8 4,7 cl 0 0 0 4,3. -17,9 19/2009 16,8 11/2004 
TALMASSONS 9,1 4,3 20 129 28 6,1 18 0 0 0 4,6 -164 19/2009 17,0 03/2003 
LAUZACCO did -3,6 20 140 8 13 0 0 0 
BICINICCO 4,8 -0,2 20 134 8 18 0 0 0 
GORGO 9,6 -3,2 20 130 25 15 0 0 0 
PALAZZOLO D.S. dl -3,68 20 130 8 6,0 16 0 0 0 4,2 -18,9 20/2009 17,4 08/2006 
CERVIGNANO 9,4 -0,1 20 159 8 9,9 16 0 0 0 4,5 -17,3 20/2009 17,0 11/2004 
PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE — 4,5 4,8 20 127 8 18 0 0 0 3,9 = -12,4 21/2009 16,4 07/2006 
VIVARO 4,9 4,320 133 8 9,9 18 0 0 0 3,7 = -14,2 20/2009 16,8 11/2004 
BRUGNERA — 4,1 -5,2 21 127 8 9,3 21 0 0 0 3,6 = -15,7 21/2009 16,7 07/2006 
SAN VITO ALTGL. 4,7 -5,5 20 128 8 9,1 19 0 0 0 3,9 = -16,1 21/2009 16,0 07/2006 
ISONTINO 
GRADISCA D'IS.. 6,0 -5,1 20 157 8 6,9 13 0 0 0 4,9 -164 20/2009 17,3 02/2003 
CAPRIVA DE 6,1 4,3 21 153 8 6,3 12 0 0 0 o,ì = -10,2 19/2010 17,0 03/2003 
CARSO 
SGONICO 6,3 -0,2 21 145 8 6,3 12 0 0 0 4,6 -104 20/2009 16,6 04/2003 
BORGO GROTTA 5,8 4431 141 8 LS 0 0 0 
FASCIA COSTIERA 
TRIESTE 9,9 3,3 20 16,6 8 0 0 0 0 8,1 -4,1 13/2001 18,3 25/2009 
MUGGIA 9,8 3,0 21 164 8 0 0 0 0 
MONFALCONE 7,3 -2,4 20 16,8 8 9 0 0 0 
FOSSALON 6,/ -268 21 161° 8 6,8 13 0 0 0 5,4 -12,1 20/2009 17,2 07/2006 
GRADO 1,4 00. 21 150 16 3,8 l 0 0 0 6,3 -0,9 20/2009 = 16,1 07/2006 
LIGNANO ho 08 20 132 16 0 0 0 0 6,3 -6,3 21/2009 = 16,3 08/2006 
BOA PALOMA — 10,0 4920 158 16 0 0 0 0 


Temperatura del mare (°C, 2 m di profondità) (Trieste) - Dicembre 2011 


bl 2 di 4 Ss 0 7 8 Sd 10 TL LD 3 13 5 6 I dd 19 20 21 22 23 24 25 20 ZI 20 29 


3,4 8,4 8,6 8,3 7,7 





9 96 9,047 99 95 99 93 94 94 96 95 94 93 94 95 94 94 94 96 91 8,6 89 60 
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Temperatura (©) 


Gradisca d’Isonzo (GO) 


Meteogrammi 

































































































































































O @ @ © «a G © O ©® «a & « £&£ « « « © G 8 0 6 0 0 è 0800 a è E 
dd dd d dd 
| a O P_ Pa __ILP LORA e 
100 | | | | 32 
__ 75 24 
E 
E 
.d 50 16 
[©)] 
(©)) 
2 
(a 
25 8 
0 + - 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Sua 0.0000.11T.0 0.01.20 0.0 0.0 0.0 0.201 0.2 16.70.2094 4.6 16.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 000 000 000 00 00 14 00 00 
FREE 440046 31 2.7 15.2 14.10 6.10 7.60 6.2 2.6 470 870 570 4.70 4.10 7.0 12.0 7.9 12.1 52 5.50 49 5.0 59 320 600 7.2 57 650 41 7.5 
Véntemadig 37° 16 08 07 Ad S8 20 56 AM 06 da 0 dl. db iQ Di dé 40 48 dé 28 dé db. 0 dd 4 db 0. D9 da 9 
Tiassima 12.596 12.1 12.0 11.8 11.80 10.5 15.7 11.3 11.2 12.10 10.7 11.60 10.494 12.694 7.60 850 7.2 6.0 11.1 10.0 5.8 130 93 134 140 86 89 96 
T media 5.37.50 10.2 10.29.80 7.1 4.9 6.2 8.0 819.009.783 84 850 810 57 370 460 0.3 180 41 2.8 27 4 52 580 450 54 35 27 
tivivica -09 386 82 90 74 15 16 01 «48° 85 52. 87 45 89 71 52 19 047 -19 1 1475 -A7 24 25 -15 01 06 -45 19 11 23 
Badia TA 10 10 25 09 60 85 77 20. 15 29 04 28 08 08 07 386 49 34 71 51 66 69 29 72 85 70 70 18 94 56 
Pordenone 
© 
do 
3 
a) 
(6) 
(o° 
E 
Vv 
(n 
O © « « &£ O & O ® © & « & « &£ « © O GG 0 a 0 #0 GO O ® ® G 
d dd d dd 
siii 
100 | | | | | | | | | | | | | | | 39 
__ 75 24 
E 
E 
.d 50 16 
DD 
DD 
2 
(a 
25 8 
bce iii. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Pioggia 0.200.071 0.1 0.30.00 0.0.2 0.0 0.0 0.1 12.5 0.1 5.50.30 19.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 000 0.0 00 0.1 16 01 02 
Vento max 2.603,61 02.202.1 8.505,03. 4.43.62. 2,281 5,50 3.6 5,20 6.50 650 5.00 5.50 3.00 320 28 3.3 380 330 29 36 250 41 49 36 
Venta medio DS 0 06 04 08 16 09 15 10 07 07 dò 19 15 00 19 db 47 4 id 00 d6 di id da dd dd #@i -15 di 0 
Tmgssiinà 11.50 10.3 10.2 10.0 11.6 11.2 9.2 12.79.90 11.009.896 12.10 850 89 8209.0810 870 5.2 5.6 850890 440 10.6 800 11.0 113 81 7.0 82 
T media 4.100 6.7 8.6 8.7 8.3 5.9 3.0 4.20 5.8 6.20 5.0 8.0 7.1 6.4 6.9 6.90 53 2.9 27 0.2 -0.1 150 130 10 29 30 40 33 47 34 17 
T minima 21.2/001,.26.8 07,8 4.10.10 0.9 24.1 0.21.50 0.2 5.8 2.1 1.9 4.9 5.9 -0.6 -2.50 -3.00 -480 -470 -2.0 -350 -34 -1.9 -2.9 -0.7 -20  -0.1 -18 -28 
Piadiaziana 7.000 1.71.38 1.6 2.9 640 3.9 6.7 2.6 3.20 2.3 100 4.30 0.7 1.7 0.9 440 6.0 450 57 620 42 650 11 69 46 66 67 17 28 57 











Temperatura (€) 





























































































































de. e — | ____leà]o; 
Ù) % 4 4 %* * 4 * * 
4 Ù 
100 | | Î Î Î Î | | | Î Î | Î Î Î Î Î Î | Î Î Î Î Î | Î Î Î 32 
__ 75 24 
E 
E 
50 16 
DD 
DD 
.Q 
o 
25 8 
0, - 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Pioggia 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 9.2 0.0 3.9 4.2 26.6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.2 0.0 
Vento max 6.3 8.6 4.0 8.1 74 5.5 4.7 2.9 4.9 6.0 4.5 6.9 4.8 4.6 6.7 6.2 5.2 3.5 2.8 2.4 3.1 3.8 2.7 3.6 2.9 3.3 3.1 2.8 3.0 5.2 1.4 
Vento medio 1.0 3.3 1.0 1.4 1.3 0.9 1.1 0.4 1.0 2.4 0.8 0.6 1.0 1.3 1.2 0.7 1.4 1.1 1.1 1.0 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4 11 0.7 0.4 0.1 
T massima 6.5 11.1 8.3 9.7 10.3 4.3 4.1 4.7 15 8.8 3.6 6.3 4.7 5.0 4.4 4.2 1.3 0.4 -1.1 -1.7 1.6 1.1 1.9 -0.4 3.5 1.8 4.2 4.2 -0.3 1.6 1.5 
T media -0.4 5.4 6.3 6.0 5.5 -0.8 -0.5 -1.1 3.2 4.8 1.2 3.4 1.4 2.6 2.4 1.8 -1.4 -4.2 -4.8 -7.2 -4.7 -2.6 -3.4 -2.9 -3.4 -2.3 -1.9 -2.3 -1.9 -3.1 -5.3 
T minima -5.4 -0.9 4.6 2.3 -2.8 -4.3 -5.9 -5.1 -3.8 0.9 -2.2 0.8 -1.0 -0.7 0.1 -0.8 -6.4 -8.4 -9.6 -11.4. -10.2 -6.4 -7.3 -6.3 -7.8 -7.6 -5.5 -6.1 -5.2 -9.3. -10.7 
Radiazinne 5.9 5.1 0.8 2.5 1.2 3.3 3.1 5.0 2.4 3.0 1.5 1.1 3.0 1.5 1.4 0.8 2.4 5.7 3.6 5.5 5.0 3.2 5.0 1.4 5.3 2.8 5.1 5.2 0.8 2.2 3.2 


Radiazione (MJ/mq) 


Radiazione (MJ/mq) 


Radiazione (MJ/mq) 


Meteogrammi 


Tolmezzo (UD) 
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20 
15 
© 10 
(sv) 
S 5 
lu) 
Di 0 Lula 
E 
d -9 
(n 
-10 
-15 T T T T T T T T T T T T T T U T T T T T T T T T T T T T T T 
O &'@a @ @ G 2 0 sa sa è è & 4 @@ © 0 ee oO e 0 € ceo o e ae e 
d dd dd 
i a a a a Se a A a fa e a Fa a Rag a e 
100 Î | Î Î | Î Î Î Î Î Î | Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î 32 
sat A 24 
E 
E 
50 16 
[©)) 
(©)) 
Ke) 
(a 
25 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Pioggia 0.0 0.0 6.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8 0.0 4.4 0.2 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.8 0.0 
Vento max 5.0 4.5 3.8 6.0 6.5 6.6 5.1 7.17 74 6.5 5.7 6.7 8.3 5.1 6.3 8.4 6.3 6.4 VoVi 6.8 4.6 6.5 5.9 6.9 6.3 4.5 4.8 4.3 4.6 6.8 5.9 
Vento medio 1.6 1.4 1.0 1.3 2.0 1.8 1.4 2.3 2.0 2.2 1.7 1.4 2.2 1.6 1.6 2.0 2.2 2.0 2.8 2.0 1.7 1.9 1.7 1.9 2.0 1.4 1.6 1.4 1.5 1.9 1.6 
T massima 12.1 8.1 8.9 9.2 10.4 9.4 6.4 13.6 8.4 11.7 8.1 8.9 9.4 6.4 8.1 6.0 7.4 6.0 74 3.9 SI 7.9 7.6 8.0 10.3 7.2 10.1 11.5 3.9 5.9 7.4 
T media 4.6 4.0 6.9 8.4 1.1 3.1 2.6 4.8 4.5 6.4 5.2 7.0 5.0 4.9 6.7 4.5 2.9 1.0 1.2 -1.3 -0.9 1.5 0.6 1.5 2.8 2.3 3.2 3.5 1.3 1.9 0.6 
T minima 0.1 0.2 4.9 7.3 3.0 -0.2 -1.4 0.3 0.6 4.1 1.3 5.2 1.8 2.7 4.8 3.4 -1.1 -2.9 -2.0 -4.5 -5.1 -2.0 -3.5 -2.4 -0.7 -2.6 -0.8 -1.5 -2.2 -0.8 -2.9 
Radiazinna 7.3 2.6 0.7 0.9 1.5 5.6 4.1 Ta 3.6 4.2 2.8 1.7 2.9 0.9 0.7 0.7 4.1 6.1 5.7 5.8 6.3 4.7 6.6 1.4 5.8 4.1 6.5 6.6 1.0 3.6 4.8 
Trieste 
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100 Î | 32 
__ 75 24 
E 
E 
Ss 50 16 
DD 
DD 
Ke) 
(a 
25 8 
d db _MMEB_ 2 _s®efies euibaoo n 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Pioggia 0.0 0.5 11.0 0.4 5.8 2.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 9.4 0.6 2.7 4.8 7.9 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 
Vento max 3.9 4.4 8.8 6.6 24.2 21.4 8.2 9.8 7.8 3.5 3.9 17.6 15.2 9.5 9.8 16.4 22.9 22.4 24.5 7.6 4.5 13.7 10.9 15.7 13.8 9.6 15.8 7.6 15.8 10.3 5.3 
Vento medio 1.4 1.0 1.5 1.9 3.5 4.6 2.5 1.8 1.9 1.0 0.9 1.7 3.2 2.2 2.3 4.6 3.9 4.6 8.5 2.0 1.5 4.5 2.6 3.3 5.9 3.5 3.3 1.3 3.2 1.7 1.7 
T massima TI? 12.5 15.0 13.9 14.4 13.5 12.2 16.6 14.4 12.5 13.2 14.1 13.2 15.4 13.0 15.8 12.6 10.9 8.4 9.1 7.9 10.5 11.1 12.0 12.2 11.8 13.0 1158 11.4 9.6 10.8 
T media 9.9 11.7 13.2 12.4 12.6 9.9 10.8 10.5 12.4 11.8 12.1 12.7 12.0 12.9 10.8 12.0 8.1 Ford 6.6 5.3 6.0 8.1 7.4 8.6 10.2 9.5 10.0 8.8 9.0 74 74 
T minima 8.1 9.4 12.0 11.2 10.2 8.0 74 7.5 8.9 11.2 10.7 10.4 10.5 10.5 8.9 8.3 4.7 5.2 4.6 3.3 3.4 6.0 5.6 5.1 74 7.4 7.4 6.4 6.6 5.0 4.6 
Radiazinne 6.7 0.3 1.0 4.4 0.5 5.1 4.2 T.2 2.6 1A 2.9 0.5 4.4 0.9 0.5 0.5 2.9 4.3 2.5 7.2 5.6 6.2 6.7 2.4 7.0 2.5 6.7 6.7 2.3 3.1 5.9 
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e bi da Cd ep Ng ila casi Pao e e ME TI 
__ 75 
E 
E 
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0 
(ah 
25 
0 bee _rT ooee«c«-<sSS/)|£A.e.e._S_SN ° 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Pioggia 0.0 0.0 8.5 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2 0.0 9.8 0.5 20.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0 
Vento max 3.6 4.3 2.7 2.8 7.9 FAVA 3.1 4.5 3.2 2.3 3.2 8.7 4.3 5.2 3.5 15.9 16.3 5.2 4.4 2.6 3.2 5.0 3.2 3.3 3.4 3.8 4.7 4.4 4.8 4.1 4.5 
Vento medio 1.1 1.1 0.8 0.8 1.4 2.4 1.1 1.5 1.1 0.7 1.2 1.4 1.9 1.6 1.0 2.0 1.8 2.0 1.4 0.9 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 1.3 1.3 1.1 1.8 1.2 1.3 
T massima 12.0 9.4 10.9 10.9 10.9 11.9 9.8 13.7 10.2 11.0 10.9 9.8 11.6 9.0 9.1 9.4 9.1 8.6 9.4 6.4 6.6 10.1 10.0 5.3 12.2 8.4 12.7 13.6 7.5 7.6 9.4 
T media 4.5 6.9 9.6 9.2 9.1 6.1 3.3 5.0 6.5 7.0 7.3 8.7 7.3 7.41 7.6 7.4 4.8 3.2 2.8 -0.2 0.3 2.4 1.9 2.0 3.8 3.3 5.1 4.1 4.5 3.2 1.8 
T minima -1.4 1.5 7.8 8.4 5.8 -0.5 -1.4 -0.8 0.5 2.0 1.5 7.0 2.4 2.2 6.4 4.6 -1.0 -2.2 -3.5 -5.6 -5.6 -2.7 -3.8 -3.3 -1.9 -3.9 -0.9 -2.2 -1.1 -2.9 -3.1 
Radiazinna 6.8 0.8 0.9 1.7 1.1 5.8 3.6 6.7 1.9 1.9 1.9 0.8 2.8 0.7 1.1 0.7 3.6 5.2 4.1 6.7 5.0 4.6 6.4 2.0 6.4 3.3 6.2 6.3 1.3 2.9 5.1 
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Calma di vento 21% — [clima 13%] Vento medio 1.0 m/s [clima 1.4 m/s] 
Pi ; | \ 

Calma di vento 14% [clima 10%] Vento medio 1.3 m/s [clima 1.9 m/s] 

Calma di vento 9% [clima 7%] Vento medio 1.9 m/s [clima 2.3 m/S] 

Calma di vento 6% [clima 5%] Vento medio 2.8 m/s. — [clima 4.5 m/s] 





Legenda. Nella prima colonna è indicata la frequenza (%) della permanenza del vento (10 m, — indica l'intervallo compreso tra il 10° e il 90° percentile della serie climatica 2001-2010; in par- 
calcolo sui minuti) nei diversi ottanti; i numeri alla base indicano la frequenza mensile di calma —entesi quadra il valore climatico per la medesima serie di dati. Nella terza colonna sono ripor- 
di vento (velocità vento < 0.5 m/s); nella seconda colonna è indicata la velocità media (m/s) tate le raffiche massime giornaliere (punti rossi, m/s) e la raffica massima per ogni ottante 
mensile del vento a 10 m nei vari ottanti. Nelle due prime colonne la fascia in colore rosso o blu. (segmenti neri con indicazione del giorno). 











